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LE  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES,  tfï  ' •• 

Adrejfée  par  ordre  du  Roi  aux  Dire  doive  s des  quatre- 
vingt-trois  Départemens. 

Du  r 7 Avril  1 7^9  1 «. 

JLi  A loi  du  15?  janvier  dernier  , en  confirmant  i’infiitution 
des  ponts  & chauffées  , lui  a donné  en  même  temps  , fous  plu- 
fieurs  rapports  , de  nouvelles  formes , & lui  a fait  éprouver  diffé- 
rentes modifications  ; il  convient  donc  de  préfenter  d’abord  une 
analyfe  fuccinéte  de  cette  loi. 

Elle  efi:  divifée  en  trois  titres. 

Le  premier  de  ces  titres,  qui  comprend  douze  articles  , établit 
une  adminiftration  centrale  des  ponts  & chauffées  : ce  titre  porte 
enfuite  la  confirmation  des  places,  tant  du  premier  Ingénieur  que 
des  Infpeéleurs  généraux  , dont  le  nombre  qui  avoit  varié  jufqu’à 
ce  moment,  eft  fixé  à huit  ; il  détermine  d’une  manière  générale 


les  fonctions  Je  ces  derniers , qui  font  de  différente  nature.  Dans 
Je  cours  de  leurs  tournées  annuelles  , ils  doivent  vifiter  tous  les 
ouvrages  des  diférens  département  , & fou  mettre  en  fui  te  le 
ré-fu  1 ta  t de  leurs  obier  va  tien  s'  aux,  Direclolres  de  ces  mêmes 
dcparîeniens.  Lors  de  leur  réunion  dans  la  capitale  , ces  Inf- 
neéfceurs  généraux  doivent  former  1 aÜennblee  des  ponts  de  ckauf- 
fées  , oui  cil  chargée  d’examiner  tous  les  projets  relatus  aux. 
routes  , aux  canaux  de  navigation  , & aux  ports  maritimes  ae 
commerce.  Leurs  a-ppom  terriens  •& leurs- frais  de  voyages,  ainli  que 
la  manière  dont  iis  doivent  être  remplaces  , font  egalement  déter- 
minés. Ce  même  titre  ftatue  enfin  fur  la  nomination  <Se  fui  le 
traitement  du  premier  Ingénieur  , ainfi  que  fur  la  confervation. 
du  bureau  des  ponts  & chauffées  , & fur  la  fomme  qui.  doit  être 
aiîèclée  an  payement  des  commis  do  ce  bureau. 

Le  titre  fécond , qui  contient  fix  articles  , efl  uniquement 
relatif  aux  Ingénieurs  qui  doivent  fervir  dans  les  departement 
& fous  les  ordres  des  corps  adm  in  i fixatifs  ; c efl  celui  qu  il 
importe  le  plus  à.  ces  corps  de  bien  connoitre.. 

Aux  termes  de  cette  partie  du  Décret,  ces  Ingénieurs  doivent 
à l’avenir  être  diflingués  par  trois  grades  différons.- 

Le  premier  fera  celui  des  Ingénieurs  proprement  dits,  qu  il 
pourra  convenir  de  diflinguer  & de  défigner  plus  particulièrement 
par  la  dénomination  d Ingénieurs  ordinaires  , celle  d Ingénieur  étant 
générique  ; ils  auront  les  mêmes  fonétions  que  rempli  floi  en  .t  ci-- 
devant les  Sous-ingénieurs.  Il  doit  y en  avoir  un  au  moins  par 
département  ::  il  y en  aura  plus  , îorfque  les  départemens  le 
demanderont , & auront  délibéré  de  fupporter  les  Irais  de  celte 
augmentation. 

O . 

Les  ouvrages  qui  , par  leur  importance  , intérefferont  tout  le 
royaume  , devant  être  à la  charge  du  tréfor  public  , le  traitement 


des  Ingénieurs  qui  feront  prépoféî  pour  les  conduire , lera  vnuiem 
blablement  payé  fur  les  mêmes  fonds.  & alors. ce liera  le  Corps 
légiflatif  qui.  en  décrétant  chaque  année  lesdcpen.es  a faire  pour 
ces  ouvrages , déterminera  le  nombre  des  Ingénieurs  qui  y teront 

appliques. 

Les  Infpedeurs  formeront  le  fécond  grade  : il  ne  faut.  pas  les 
confondre  avec  ceux  ainfi  dénommes  fous  1 ancien  regnne,  & 
avec  lefqueis  ils  n’auront  rien  de  commun  que  ce  tifre.  Les  anciens 
Infpedeurs  fe  trouvent  implicitement  & néceffiairement  (uppnmcs 
par  le  Décret  , Se  ceux  de  nouvelle  création  exerceront  les  fonc- 
tions d’ingénieurs  en  chef,  fur  des  arrondiftemeos  qui  pourront 
être  compofés  de  deux  ou  trois  département  feulement.  Le  nombre 
de  ces  Infpedeurs  n eft  pas  fixe. 

Le  troifième  grade  fera  celui  des  Ingénieurs  en  chef;  ils  n au- 
ront pas  d autres  fondions  que  celles  des  Infpeéleurs,  mais  leurs 
arrondiffemens  pourront  être  compofés  de  quatre  départemem  , 
& le  feront  au  moins  de  trois,  faùf  les  exceptions  que  I Aflerablée 
Nationale  , fur  les  représentations  des  département  , pourroit 
apporter  à cette  difpofition  de  la  loi.  Le  nombre  de  ces.  Ingé- 
nieurs en  chef  n’ell  pas  non  plus  fîx^. 

Des  vues  d’économie  ont  porté  l’Aifemhlée  Nationale  a ne  pas 
placer  un  Ingénieur  en  chef  par  chaque  département;  il  eft  donc 
du  devoir  des  Diredoires  deftinés  à compofer  les  mêmes  arron- 
diffiemens  , d’établir  & de  maintenir  entre  eux  un  tel  concert, 
qu’il  ne  réfulte  de  cette  nouvelle  combinaifon  aucune  difficulté 
ni  aucun  inconvénient  pour  le  bien  du  fervice. 

Les  traitemens  des  Ingénieurs  de  ces  di  fie  rens  grades , font 
déterminés  par  ce  même  titre,  ainfi  que  le  mode  de  leur  nomi- 
nation qui  eft  laiffée  à l’adminiftration  des  ponts  & chauffées.  Celui 
du  déplacement  des  Ingénieurs  ordinaires  eft  également  deter- 
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miné  ; ii  pourra  avoir  lieu  fur  îa  demande  des  affeinblées  de 
département  , à la  charge  feulement  de  faire  connoître  leurs 
motifs  à l’adminifïration  centrale. 

Enfin  , par  une  difpofition  de  ce  titre  , les  Ingénieurs  qui  , à 
l’époque  aéluelle  , fe  trouvoient  fervir  dans  les  ci-devant  pays 
d’Étaîs  , font  admis  à concourir  pour  les  places  avec  les  Ingénieurs 
des  ponts  & chauffées  , chacun  dans  leur  grade  correfpondant. 

Le  titre  troifème  & dernier  de  la  loi  , qui  eft  compofé  de 
onze  articles  , concerne  entièrement  l’établiffement  de  lecoie  des 
ponts  & chauffées  ; il  eft  relatif  à la  direéffon  des  études  , à la 
manière  dont  fe  fera  l’enfeignement , au  traitement  qu’auront  à 
l’avenir  les  élèves  dès  le  moment  de  leur  entrée  à 1 école  , à leur 
nombre , à leur  admiffion , & à leur  placement  ou  à leur  renvoi  , 
enfin  aux  frais,  aiiffi  qu’au  local  de  1 etabiiffement.Tous  ces  objets 
relatifs  au  régime  & à la  manutention  intérieure  de  l’école  des 
ponts  & chauffées  , n’intéreffent  les  départemens  que  par  la  per- 
fection que  la  loi  du  i p janvier  dernier  a donnée  à cet  étabiiffe- 
ment  utile  à tout  le  royaume  ; mais  ils  ont  un  interet  plus  immé- 
diat à l’exécution  des  articles  relatifs  a 1 admiffion  des  eleves. 
L’Affembiée  Nationale  a établi  pour  cette  admiffion  un  concours 
d’un  nouveau  genre  , qui  donnera  aux  afpirans  la  poftibiiite  d etre 
eboifis  , fans  s’expofer  à faire  en  pure  perte  le  voyage  de  la  capi- 
tale : celte  difpofition  bienfaifanîe  rentre  dans  l’efprit  & dans  les 
principes  de  la  Conftitution  ; elle  fait  participer  les  points  les  plus 
éloignés  du  royaume  aux  avantages  de  cet  etabiiffement  ; elle 
vient  au  fecours  des  fujeîs  que  le  défaut  d’aifance  auroit  empêchés 
de  fe  produire;  elle  va  choifir , & féconde  par-tout  où  ii  exifte, 
le  germe  du  talent. 

Tel  eft  le  réfumé  fommaire  de  la  loi  relative  aux  ponts  & 
chauffées , en  date  du  i janvier  iyy  î* 


> . 

Dès  ie  2.  t du  même  mois , ie  Roi , vu  l’approche  de  la  fai  fou 
des  travaux  8e  ie  fecours  dont  ils  doivent  ctie  a la  dalle  indi- 
gente des  citoyens  , a chargé  le  Minière  de  l’intérieur  d’annoncer 
à tous  les  Directoires  de  départemens  que  Ton  intention  étoit  de 
îeurlaiffer  pour  cetie  fois  la  faculté  d’indiquer  les  Ingénieurs  qu’ils 
délireraient  conferver  , ce  que  ces  adininiilrateurs  pouvoient 
d’autant  mieux  faire  dans  ce  premier  moment , qu’ils  avoient  déjà 
été  à portée  de  les  connoître  «Se  de  les  apprécier  depuis  la  forma- 
tion des  départemens.  Ce . Miniftre  a demandé  en  même  temps 
aux  Directoires  de  propofer  leurs  vues  fur  la  formation  des  arron- 
diiïemens  à établir  pour  les  Ingénieurs  en  chef  8c  pour  les  Infpec- 
îeurs  , afin  d’être  à portée  de  les  combiner  de  la  manière  la  plus 
avantageai fe  au  bien  du  fervice , en  conciliant , autant  qu  il  fera 
poffibie  , les  demandes  refpeélives  qui  pourraient  fe  contrarier. 

L’organifation  des  Ingénieurs  fera  donc  établie  auflitot  que 
tous  les  Direéloires  auront  répondu;  alors  ie  Roi  leur  fera 
connoître  quel  fera  , pour  la  totalité  du  royaume  , ie  nombre 
d’arrondiffemens  d’Infpeaeurs  ou  d’ingénieurs  qu’il  lui  aura 
paru  convenable  de  déterminer.  Les  fujets  qui  auront  eîe  choifis 
pour  ces  places  , 8c  les  lieux  de  leurs  réfidences  , feront  en  même 
temps  défignés  aux  Direéloires  des  départemens , ainfi  que  les 
Ingénieurs  ordinaires  définitivement  deftinés  à fervir  fous  leurs 
ordres.  Les  anciennes  commifîions  données  par  Sa  Majefié  feront 
confirmées,  8c  il  n’en  fera  expédié  qu’aux  Ingénieurs  qui  n’en 
tenoient  pas  d’elle. 

Le  Roi,  après  s’être  occupé  du  foin  de  procurer  promptement 
aux  départemens  , des  Ingénieurs  capables  de  féconder  leurs 
vues  , a cru  devoir  leur  demander  de  lui  faire  connoître  leurs 
befoins  pour  les  ouvrages  de  toute  efpèce  qu’ils  pourraient  être 
obligés  de  faire  exécuter  en  ippi;  il  leur  a fait  adreffer  en 
conféquence  un  modèle  d’état  à remplir  , en  les  invitant  à ufer  ; 
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encore  pour  cette  année,  de  ia  pins  grande  réferve  dans  les 
demandes  qu’ils  pourrai  en  t faire  , d’autant  que  les  quinze  millions 
de  fecours  accordes  par  ia  loi  du  i(  décembre  i/po,  doivent 
allurer,  indépendamment  des  travaux  des  routes,  de  l’ouyrageà 
tous  les  journaliers  indigens.  Lorfque  toutes  les  réponfes  à cette 
leconde  demande  feront  parvenues  au  Miniltre,  il  en  fera  formé 
un  tableau  générai  qui  fera  préfenté  à l’Aflemblée  Nationale  ; 
alors  il  pourra  être  llatué  fur  la  répartition  des  fonds  qui  viennent 
d’être  décrétés,  en  malle,  pour  toutes  les  dépenfes  des  travaux  des 
ponts  & chauffées  à exécuter  en  175)1*  C’eft  alors  également 
qu’il  fera  poflibie  de  daller  ceux  qui  devront  être  à ia  charge 
des  départemens  , 8c  ceux  qui  feront  exécutés  fur  ies  fonds  du 
trélor  public  ; ii  y a lieu  de  préfumer  que  i’Allembiée  Nationale 
s’eft  portée  à ajourner  cette  divifion  , parce  qu’elle  a cru  qu’elle 
pourrait  s’occuper  plus  utilement  de  cet  objet,  quand  tous  les 
bc-foins  feraient  bien  connus. 

Lorfque  ies  départemens  le  trouveront  afCurés  , & des  agens 
8c  des  fonds  nécelîaires  pour  i’exécution  de  leurs  travaux,  il  ne 
leur  reliera  plus  à délirer  que  de  connoître  ies  régies  qu’iis  auront 
à fuivre  dans  l’emploi  des  uns  & des  autres  , pour  ie  rendre  le 
meilleur  polîibie.  C’ell  dans  cette  vue  , que  le  Roi  a cru  devoir 
faire  rédiger  la  préfente  ïnftruétion  , qui  préfentera  aux  corps 
adminiftrati  fs  les  principes  qui  doivent  les  diriger  à cet  égard. 

L’ordre  le  plus  naturel  & le  plus  convenable  à adopter  dans 
le  développement  de  ces  principes , efl  celui  qu’indique  lamarche 
même  des  ouyrages  , en  établilfant  d’abord  quels  font  ceux  aux- 
quels cette  ïnftruétion  peut  être  relative , 8c  en  expofant  enfuite 
les  opérations  qui  doivent  en  précéder  l’exécution  , 8c  celles  qui 
doivent  & l’accompagner  8c  ia  luivre.  Cet  ordre  fe  trouvera 
embralfer  tout  ce  qui  concerne  ie  fervice  des  Ingénieurs,  que 
comprendront  les  divifions  fui  van  tes» 


1.°"  Objets  généraux  qui  doivent  concerner 
centrale  des  ponts  & chautiees. 

2.0  Fonds  à appliquer  aux  ouvrages. 


f il  dnb  nid  ration 


- Projets  des  ouvrages. 

4.ü  Exécution  & réception  des  ouvrages,  & compte  à rendre  • 


de  leur  tu  nation*. 


s-  i. 


Objets  généraux  qui  doivent  concerner  lé  ' Admiriijhatwn  centre 
des  Ponts  Clniujjces. 


île 


Aux  termes  de  la  loi  , cette  adminiftration  doit  connoitre 
de  tout  ce  qui  concerne  les  routes , les  ouvrages  d’art  en  dépen- 
dons , les  canaux  de  navigation  , & les  ports  de  commerce. 
Ces  trois,  grandes  ciadès  de  travaux  , vu  les  objets  d utilité 
générale  qu’ils  préfentent  , exigent  nécedairement  un  con- 
cours de  lumières  qu’on  ne  pouvoit  attendre  que  d hommes 
qui  joi  guident  cette  expérience  que  donne  une  longue  pratique  , 
à la  théorie  qui  eft  le  fruit  d’une  inftrudion  foignée^Sc  de  l’étude 
des  meilleurs  modèles  dans  tous  les  genres.  Ainü  tout  ce  qui 
appartiendra  à une  de  ces  trois  ciailes  doit  être  projeté  & 
exécuté  par  les  Ingénieurs,  après  avoir  été  examiné  par  l’adem- 
blée  des  ponts  & chauffées  , & approuvé  par  i’admimftratioa 

centrale. 

Ce  principe  ne  peut  recevoir  d’exception  quant  aux  canaux 
& aux  ports  maritimes,  dont  les  ouvrages  , parleur  nature,  ont 
toujours  un  grand  degré  d importance  ; mais  il  doit  en  tare 
fufceptible  quant  aux  routes  , car  ces  communications  fe  fubdi- 
vifent  en  différentes  ciadés  ; & l’intention  évidente  du  Coips 
iégillatif  a été  de  n’exiger  l’examen  de  1 ademblée  des  ponts- 
Sechaudees  , que  pour  les  routes  d’un  certain  ordre.  C eft  ce 


qui  refaite  Je  la  difpofitiôn  Je  l’article  4 Ju  titre  IL  , qui  , 
dans  i’énoilciation  des  objets  dont  cette  affemblée  doit  prendre 
connoiffance  , ne  parle  que  des  projets  généraux  Je  routes;  & 
par  ces  expreffions  on  doit  entendre  évidemment  toutes  celles 
qui  feront  conflruites  fur  les  fonds  des  départemens.  Quant  aux 
chemins  de  communautés  ou  Je  clocher  a clocher , leur  moindiç 
importance  & le  peu  de  difficultés  qu’en  général  ils  préfentent , 
vu  la  manière  dont  ils  doivent  le  plus  ordinairement  être  traités , 
ont  fait  juger  qu’ils  n’exigeoient  point  un  examen  qui  fans  doute 
aurait  toujours  des  avantages  , mais  qui  préfenteroit  en  même 
temps  l’inconvénient  d’entraîner  des  longueurs.  Les  retards  , en 
pareil  cas , feraient  d’autant  plus  préjudiciables  , que  prefque 
toujours  ces  routes  paniculières  fe  conflruifent  par  des  ateliers 
de  fecours  , & font  deflinées  à procurer  de  l’ouvrage  aux  journa- 
liers indigens  , ce  qui  n’admet  point  de  delais.  Les  projets  dont 
ces  travaux  pourront  être  fufceptibles  ^ n en  feront  pas  moins 
rédigés  par  les  Ingénieurs  des  ponts  & chauffées  , qui  feront 
chargés  auffi  d’en  furveiller  l’exécution  : c’eft  à la  fageffe  des 
Directoires  de  départemens  à reconnoître  les  cas  qui  exigeront 
qu’il  en  foit  référé  à i’admiriilfration  des  ponts  & chauffées.  Ces 
cas  devront  naturellement  fe  préfenter  , iorfque  l’ouverture  de 
ces  communications  offrira  des  difficultés  d’un  certain  genre , ou 
lorfqu’eile  aura  quelques  relations  avec  d’autres  routes  d’un  ordre 
majeur. 

La  loi  ne  charge  point  les  Ingénieurs  des  ponts  & chauffées 
des  defféchemens;  mais  ce  genre  de  travaux,  par  fa  nature  & 
les  objets  d’utilité  générale  qu’il  préfente  , doit  être  cenfé  faire 
partie  de  ceux  dont  l’ Affemblée  Nationale  a "entendu  qu^  les 
Ingénieurs  des  ponts  & chauffées  euffent  la  direélion. 

Cette  même  loi  ne  les  charge  point  non  plus  des  édifices 

communaux , 
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communaux,  tels  que  ïes  églifes , premières , maifons  communes, 
hôpitaux,  prifons,  fontaines,  &c.  mais  cependant. te  vœu  de 
l’Alfemblée,  en  maintenant  & confirmant  un  corps  d’ingénieurs , 
dont  elle  a reconnu  les  taiens , a été  certainement  que  l’État  & 
les  départemens  aux  frais  defqueis  iis  doivent  etre  entretenus, 
en  retiraffent  tous  ies  avantages  & généraux  & particuliers,  qu’ils 
pou  voient  en  attendre  : en  conféquence,  l’intention  du  Roi  eft  que 
les  Ingénieurs  piaffent  etre  employés  parles  Communautés  poul- 
ies ouvrages  dont  il  s’agit , & même  quelles  puifient , lorfqu  elles 
le  jugeront  convenable  , requérir  l’avis  de  l’affembiee  des  ponts 
& chauffées  ; mais,  dans  ce  cas , lanéceffité  de  ce  recours  devra, 
fur  l’avis  des  Direaoires  des  difirids  , être  reconnue  par  ceux 
des  départemens  par  lefqueis  les  demandes  feront  dans  le  cas  de 
parvenir  à i’Adminiftration  centrale.  Il  fera  au  furplus  néceffaire 
que  ies  Direaoires  de  départemens  veillent  à ce  que  ies  Ingénieurs 
ne  foient  chargés  , pour  ies  Communautés  , que  des  objets  qui 
exigent  vraiment  le  fecours  de  leur  art , tels  que  les  confiruaions , 
reconftruclions  ou  réparations  d’une  certaine  importance  ; toutes 
autres  doivent  être  faites  par  des  experts  pris  fur  ies  lieux,  fuivant 
l’ancien  ufage  : s’il  en'étoit  autrement , le  temps  des  Ingénieurs  ne 
pourroit  y fuffire , 8e  ils  feroient  fans  ceffe  détournés  d occupations 
plus  importantes.  Il  fera  même  en  général  bien  néceffaire  que 
les  Adminiftrations  de  départemens  proportionnent  le  nombre 
des  Ingénieurs  ordinaires  aux  fon étions  dont  ils  auront  à ies 
charger.  On  fera  connoître  d’ailleurs,  dans  un  des  paragraphes 
fuivans  , la  forme  dans  laquelle  les  Ingénieurs  doivent  recevoir 
les  ordres  relatifs  aux  différens  objets  dont  iis  auront  a prendre 
connoillance. 
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s.  Iï. 


Fonds  h appliquer  aux  travaux . 


On  fen tira  facilement  qu’il  ne  doit  point  être  queftion  ici  des 
fonds  qui  feront  employés  aux  ouvrages  communaux , de  quel- 
que nature  qu’ils  puiflent  être  ; & quand  même  ces  ouvrages 
auraient  été  jugés  .devoir  être  examinés  , approuvés  & furveillés 
par  i’Aflemblée  & par  l’Adminifïration  des  ponts  & chauffées , de 
teis  travaux , par  leur  deftination  , n’intéretfant  jamais  que  les 
Communes  qui  les  auront  entrepris,  ils  devront  être  exécutés  fur 
les  fonds  quelles  auront  délibéré  d’y  deftiner  , après  que  leurs 
délibérations  auront  été  homologuées  par  le  Direéloire  du  dépar- 
tement , fur  l’avis  de  celui  du  diftriéh 

On  doit  ranger  aulfi  dans  la  même  clalfe  , les  communications 
particulières  dont  il  a été  parlé  ci-delfus.  Elles  peuvent,  à la  vérité, 
préfenter  jufqu’à  un  certain  point  des  objets  d’utilité  générale,  par 
la  liaifon  que  toutes  les  communications  ont  entre  elles  ; mais 
cependant , comme  elles  feront  principalement  déterminées  dans 
les  vues  d’intérêt  privé  des  Communautés  qui  les  entreprendront , 
elles  feront  acquittées  fur  le  produit  de  i’impofition  locale  ou  fur 
les  autres  fonds  particuliers  qui  y auront  été  fpécialement  affeétés. 

Les  fonds  dont  il  fera  queftion  ici , doivent  fe  divifer  en  deux 
clalfes. 


Les  uns , & ce  feront  les  plus  confidérables , feront  deftinés  aux 
dépenfes  qui  devront  être  à la  charge  des  départemens , tels  que 
l’uni verfaiité  des  travaux  des  routes  qui  s’exécutoient  ci-devant 
au  moyen  de  la  corvée  ou  d’une  preftation  repréfentative , & 
même  la  plupart  des  ouvrages  d’art  en  dépendans. 

Les  autres  ouvrages  qui  devront  être  exécutés  aux  frais  de 


l’État  & fur  les  fonds  du  tréfor  public  , feront  ceux  qui  , par 
leur  importance  ou  leur  nature  , fembîent  en  quelque  forte 
appartenir  à tout  le  Royaume,  tels  que  les  ponts  qui  fe  trouvent 
faire  partie  de  ces  communications  majeures  qui  traverfent  la 
France  dans  toute  fon  étendue  , & dont  l’utilité  eft  commune  à 
prefque  toutes  fes  parties;  tels  que  les  principaux  canaux  de  navi- 
gation qui  doivent  achever  de  vivifier  tout  ce  vafie  empile.  Cepen- 
dant lorfqu  on  aura  achevé  les  grandes  entreprifes  qui  font  aéluel- 
iement  en  exécution  , & lorfqu’on  en  fera  venu  pour  les  canaux , 
comme  pour  les  routes  , au  point  de  pouvoir  entreprendre  ceux 
qui  n’auront  d’autre  objet  que  l’avantage  de  certains  cantons  parti- 
culiers , alors  une  partie  des  travaux  des  navigations  pourra  être 
dans  le  cas  de  s’exécuter  fur  les  fonds  des  département 

Les  dépenfes  des  turcies  & levées  fembîent  devoir  être  encore 
dans  ce  même  cas  , vu  l’importance  dont  la  navigation  de  la  Loue 
eft  pour  tout  le  royaume,  que  ce  grand  fleuve  traverfe  dans 
fon  milieu  , & prefqu  en  entier  dans  fa  plus  grande  largeur.  Il 
eft  reconnu  depuis  bien  long-temps  que  cette  navigation  , qui 
n’eft  pas  encore  à beaucoup  près  auffi  parfaite  qu’il  feroit  à defirer, 
ne  peut  cependant  être  maintenue  dans  un  état  praticable  , qu’au 
moyen  de  foins  continuels  pour  empêcher  le  cours  de  ce  fleuve 
d’être  obftrué  , & d’ouvrages  confidérabies  pour  s’oppofer  à ce 
qu’il  ne  forte  de  fon  lit.  Il  pourra  feulement  paroître  convenable 
de  mettre  à la  charge  des  départemens  les  ouvrages  relatifs  aux 
rivières  affluentes  à la  Loire , qui  font  aélueliement  partie  de 
ceux  des  turcies  & levées  ; iis  ne  doivent  pas  en  effet  être  con- 
fidérés  comme  tenant  auffi  eflêntiellement  à l’intérêt  général. 

Enfin  , les  dépenfes  des  ports  maritimes  de  commerce  doivent 
plus  que  toutes  autres  , & fans  le  moindre  doute  , être  à la  charge 
de  l’État , vu  les  avantages  communs  & généraux  à tout  le 
royaume  que  ces  ports  lui  procurent» 
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Au  furplus , chaque  Légiflature  défignera  ceux  des  travaux  qui 
pendant  fa  durée  devront  être  mis  à la  charge  de  l’État  ; elle 
déterminera  en  même  temps  la  quotité  des  fonds  à y affeéler 
chaque  année  ; toutes  les  difpofitions  ultérieures  , foit  pour  la 
direélion  & l’exécution  de  ces  travaux  , foit  pour  la  diffribution 
& l’emploi  total  des  fonds  quelconques  qui  y auront  été  affrétés  , 
feront  enfuite  déterminées  & fuivies  au  nom  du  Roi. 

Les  Diredoires  de  département  devront  adreffer  annuellement 
dans  le  mois  de  janvier,  un  état  d’indication  , tant  des  dépenfes 
qu’ils  auront  délibéré  d’impofer  fur  eux-mêmes  , que.  de  celles 
que  certains  départemens  pourront  fe  croire  dans  le  cas  de  faire 
porter  fur  la  maffe  générale  mife  en  réferve.  Ces  états  d’indi- 
cation devront  contenir  une  défignation  fommaire  des  ouvrages 
de  tout  genre  , & des  frais  de  conduite  auxquels  ces  fonds  fem~ 
bieront  devoir  être  employés.  Ils  feront  fournis  chaque  année  dans 
le  mois  de  janvier  , & avec  ceux  deftinés  à faire  connoître  la  fitua- 
tion  des  ouvrages,  de  l’année  précédente  , dont  il  fera  parlé  dans 
la  fuite  de  cette  Inflrudion.  Ces  états  feront  remis  aux  Direct 
toires  des  départemens  par  les  Ingénieurs  en  chef,  ou  Infpec- 
teurs  d’arrondilfemens  , qui  les  auront  reçus  eux-mêmes  des 
Ingénieurs  ordinaires  ; les  premiers  , après  avoir  réuni  ceux  de 
chaque  département  & les  avoir  foigneufement  examinés  , les 
viferont  pour  en  attefter  l’exaditude.  On  n’entrera  en  ce  moment 
dans  aucuns  détails,  quant  à la  forme  de  ces  états  d’indication  , 
attendu  qu’il  en  fera  envoyé  aux  Directoires  des  modèles  qui  les 
éclaireront  fuffifamment  à cet  égard  ; on  obfervera  feulement 
qu’ils  ne  devront  contenir  des  propofitions  d’emploi  de  fonds  # 
que  pour  des  ouvrages  dont  les  projets  auront  déjà  été  approuvés, 
ou  feront  au  moins  adrelfés  à i’Adminiftration  centrale  des  ponts 
& chauffées  , en  même  temps  que  ces  états  d’indication. 

Ces  mêmes  états  feront  examinés  par  cette  Adminiftration  } 
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& enfuite  renvoyés  aux  ditiérens  Directoires  , apres  avoii  ete 
approuvés  par  le  Roi  ; ce  fera  en  vertu  de  cette  approbation 
que  feront  faites  toutes  les  difpofitions  pour  1 ouverture  des 
travaux  de  la  campagne  , & que  les  autorifations  néeelfaires 
“ranfmifes  aux  Dircfloire,  des  didrid,  , par  ceux  des 
départemens. 

§.  m. 

Projets  des  ouvrages. 

Les  projets  des  ouvrages  ne  confident  , pour  les  entretiens , 
que  dans  les  devis  qui  contiennent  les  conditions  auxquelles  les 
entrepreneurs  doivent  fe  foumettre  , relativement  à l’exécution 
des  travail k-  , & dans  les  détails  eftimatifs  qui  établiffent  les  prix 
auxquels  , fauf  les  rabais  qu’on  eft  en  droit  d’attendre  de  la 
concurrence,  les  travaux  peuvent  être  adjugés.  Les  projets  des 
ouvrages  neufs  pour  les  routes , & encore  plus  pour  les  ouvrages 
d’art , doivent  comprendre  beaucoup  d’autres  détails , tels  que 

des  plans , nivellemens  , profils  , &c. 

Ces  projets  devront  être  faits  en  générai  par  les  Ingénieurs 
ordinaires  , ils  pourront  cependant  dans  certains  cas  1 être  par 
l’Ingénieur  ou  par  i’Infpeaeur  d’arrondîffement  ; mais  aucun 
Ingénieur , de  quelque  grade  qu’il  foit , ne  pourra  s occuper  d un 
projet,  que  de  l’ordre  du  Diredoire  du  département  : ceux  des 
diftrids  lui  adrefferont  leurs  demandes  à cet  égard , & c eft  a ce 
Direétoire  feul , qui  doit  connoître  i’enfemble  des  befoins  & des 
moyens  de  tout  le  département  , à juger  quels  font  les  projets 
dont , à raifon  de  leur  néceffité  , ainfi  que  des  fonds  qu’on  peut 
y appliquer  , il  convient  de  s’occuper  de  préférence.  S’il  en  étoit 
autrement  , il  pourrait  arriver  très-naturellement  que  la  plupart 
des  diftrids , en  s’occupant  de  leurs  intérêts  particuliers,  perdif- 
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fent  un  peu  trop  de  vue  l’intérêt  géne'ral  du  département,  Si 
qu’en  conféquence  iis  etnpioyafTent  continuellement  ies  Ingénieurs 
à des  projets  qui  entraîneroient  dans  des  opérations  toujours 
diipendieufes  , & dont  la  poffibiiité  pourroit  fouvent  être  incer- 
taine , & i’exécution  au  moins  fort  éioignée.  Cet  inconvénient 
de  diftraire  ainfi  ies  Ingénieurs  ordinaires  de  leurs  occupations 
ies  plus  effentieiles  , fe  ferait  remarquer,  d’autant  plus  aifément , 
qu  iis  fe  trouveront  tous  avoir  à correfpondre  avec  piufieurs 
diflriéls  a la  fois  , & que  ia  furcharge  d’occupations  donnée  par 
l’un  , 11e  pourroit  manquer  d’être  vivement  reffentie  par  ies 
autres.  Ce  qui  vient  d’être  obfervé  quant  aux  diftriéls  , devra, 
l’être  à plus  forte  raifon  , relativement  aux  projets  demandés  par. 
les  Municipalités  » & qui  leur  feront  propres. 

Par  une  conféquence  néceffaire  , ii  conviendra  que  i’Ingénieur 
ou  i Infpeéleur  d’arrondiffement  ne  puiffe  être  chargé  d’aucuns 
projets  par  les  Direétoires  des  départemens  , fans  que  ceîa  ait  été 
concerté  entre  ies  différons  départemens  du  même  arrondifîement  » 
fur-tout  fi  le  projet  effc  de  nature  à le  diflraire  de  fes  occupations 
ordinaires , & à lui  faire  quitter  pendant  quelque  temps  fa  réfi- 
dençe  habituelle.  Enfin  , iorfque  ies  projets  feront  communs  à 
piufieurs  départemens  , ce  fera  un  motif  de  plus  pour  les  Direc- 
toires de  fe  concerter  entre  eux , avant  d’en  faire  entreprendre  ia 
formation  , & ils  ne  ie  pourront  même  qu’après  s’être  adreffés 
au  Miniflre  de  l’intérieur  , pour  s’y  faire  autorifer  par  le  Roi , 
qui  déterminera  en  même  temps  quels  feront  ies  Ingénieurs  qui 
en  feront  chargés. 

Lorfque  les  ingénieurs  ordinaires  auront  reçu  l’ordre  des  Direc- 
toires de  départemens , de  s’occuper  d’un  projet , lequel  ordre 
devra  leur  être  tranfmis  par  iavoie  de  i’Ingénieur  ou  Infpeéleur 
d’arrondiffement,  ils  fe  livreront  à ce  travail  auffi  promptement 
qu’il  leur  fera  polfible,  On  rj’a  îiçj}  à leur  prefcrire  fur  içs  prnv$ 


1 5 

c'ïpes  J ecônomie  & de  ménagement  pour  les  propriétés  qui  doi- 
vent les  diriger  dans  ia formation  des  projets,  ni  fur  les  foins  qu  ils 
font  obligés  d’apporter  dans  les  différentes  opérations  defquelles 
doivent  dépendre  , & la  facilité  de  leur  exécution  , & tous  les 

avantages  qu’ils  peuvent  procurer. 

Il  eft  jufte  & même  indifpenfable  que  les  Ingénieurs  foient 
fécondés  à cet  égard  parties  conducteurs  qui  feront  fous  leurs 
ordres  , & que  les  Diredoires  ne  doivent  prendre  que  fur  ia  pré- 
sentation defdits  Ingénieurs. 

Le  devoir  de  ces  derniers  , au  furplus  , fera  de  fe  charger 
de  toutes  les  opérations  importantes  , & de  revoir  tellement  les 
autres , qu’ils  puiffent  répondre  de  i’enfembie  de  tout  1 ouvrage  ; 
s’ils  font  arrêtés  par  quelques  difficultés  tenant  àl  art , ils  devront 
en  référer  à l’Ingénieur  en  chef  ou  Infpedeur  d’arrondiffement. 

Les  projets  étant  finis  » ils  feront  remis  par  les  Ingénieurs  ordi- 
naires aux  Directoires  des  diltriéts  , & adreffes  par  ceux-ci  avec 
leurs  obfervations  au  Direétoire  du  departement , qui  y joindra 
les  fiennes , s’il  y a lieu  , & renverra  enfuite  le  tout  a 1 Ingénieur 
ou  Infpeéteur  de  l’arrondifîeinent  ; celui-ci , apres  avoir  examine 
le  travail , le  vifera  s’il  n’y  trouve  point  de  correaions  à y faire  , 
fmon  il  y fera  les  changemens  dont  il  le  jugera  fufceptible.  Dans 
l’un  ou  dans  l’autre  cas,  il  le  remettra  enfuite  au  Dirétoire  du 
département , qui  le  renverra  lui-meme  , s il  le  juge  neceflaire  , 
au  Direétoire  du  diftriét , pour  etre  revu  , tant  par  lui  que  par 
l’Ingénieur  ordinaire,  ou  bien  qui  le  fera  palier  a I Adminiftration 
centrale  , pour  être  examiné  & approuvé.  Dans  la  première  fup- 
pofition,  le  projet  pourra  fouffrir  encore  une  nouvelle  difcuffion 
plus  ou  moins  longue  > fuivant  la  nature  de  1 objet  & les  diffi- 
cultés auxquelles  il  aura  donné  lieu  ; mais  la  correfpon dance 
particulière  que  les  Ingénieurs  ordinaires  devront  avoir  avec  les 
Ingénieurs  & Infpeéteurs  d’arrondiffemenS,  & qui  ne  pourra  être 


trop  fuivre  , éclaircira  fans  Joute  toutes  lés  que  fl  ion  s tenant  a 
l’art,  6c  fur  lefquelies  ces  Ingénieurs  auront  foin  Je  fe  concerter 
& J*?  s’entendre  entre  eux. 

Les  projets  qui  feront  adreffcs  à i’Adminj finition  centrale  par 
les  Directoires  de  Jépartemens  , feront  renvoyés  à i'InfpeCteur 
générai  qui  aura  i’objet  dans  fa  divifion  , & il  en  fera  par  lui 
rendu  compte  le  plus  promptement  poffible  , à i’affembiée  des 
ponts  Se  chauffées.  Eiîe  donnera  furie  champ  un  avis  définitif, 
lorfque  i’objet  ne  lui  paraîtra  fufceptible  d’aucunes  obfervations , 
& cet  avis  fera  adreffé  par  i’Adminiflration  centrale , au  Direéloire 
de  département  , avec  l’autorifation  néceffaire  pour  faire  exécuter 
le  projet.  Si  ce  même  projet  , au  contraire  , exige  quelques 
correélions  ou  Je  nouveaux  renfeignemensj  , l’avis  Je  i’affem- 
biée fera  également  envoyé  au  DireCtoire  , pour  qu’il  ait  à y 
fiitisfaire.  Enfin  , lorfque  i’objet  paraîtra  Je  nature  à ne  pou- 
voir être  déterminé  que  d’après  la  vifite  du  local  , faite  par  i’Inf- 
peCteur  général , l’examen  ultérieur  en  fera  remis  après  fa  pro- 
chaine tournée  ; le  Direéloire  en  fera  prévenu  , & rinfpeCteur 
générai  aura  foin  , dans  le  cours  de  cette  tournée  & après  fa 
vifite , de  lui  foumettre  fes  idées  fur  le  point  de  la  difficulté  : le 
projet  enfuite  , 8c  au  retour  de  l’InfpeCleur  général,  fera  examiné 
de  nouveau  & approuvé  à l’ordinaire  , fi  rien  ne  femble  plus  s’y 
oppofer. 

Tout  ce  qui  vient  d’être  prefcrit  fur  les  projets  , doit  s’appli- 
quer non-feulement  à ceux-  qui  ont  pour  objet  des  conftruCtions f 
foit  de  routes , foit  d’ouvrages  d’art  de  tous  genres  , mais  encore 
aux  projets  d’aiignemens  dans  les  traverfes  des  villes  , bourgs  & 
villages.  La  feule  différence  qui  exifte  entre  les  uns  & les  autres  , 
c’efl que  ces  derniers,  le  plus  ordinairement,  ne  font  pas  comme 
les  précédons  , deffinés  à être  exécutés  auffitôt  après  avoir  été 
arrêtés  ; ils  ne  doivent  au  contraire  l’être  que  fucceffivement , à 

mefure 


mefure  de  la  reconfh'uétion  des  maifons,  & F* 

«„  temps  indéterminé  ; ces  projets  , par  cela  meme  , <-  o 
encore  plus  de  foins,  car  leur  exécution , qui  peut  que  que 
s'étendre  à plufieurs  générations,  & d'après  cela  être  confiée  - 
uræ  multitude  de  mains  différentes  , ne  doit  préfcnter  aucune  de 

ces  difficultés  majeures  qui  pourraient  etie  capat  es  Y 
renoncer  , après  l'avoir  entamée  , & confequemment  aptes  avoir 
faU  du  rart  en  pure  perte  aux  propriétaires  dont  les  ma, fous 
auraient  déjà  (buffet  des  retranchement.  Dans  h ei 
oroiets  de  ce  genre  , les  Ingénieurs , plus  qu  en  tout  autre  cas  , 
fe  trouvent  preffés  entre  l’intérêt  public  & les  égards  dus  a 
propriétés  • on  ne  peut  donc  trop  leur  recommander  de  les  - 
d er  avec  la  plus  grande  attention.  Il  ferait  bien  a def.rer  que 
les  Adminiftrateurs  des  départemens  puffent  . aire  amtei  tous 
es  projets  d’ici  à peu  d’années  ; car,  àieur  défaut , les  conduc- 
tions fe  renouvellent  continuellement,  &avec  elles  les  obftacle. 
noient.  H eft  tel  édifice  , élevé  un  an  feulement  avai  t 
nu’un  projet  de  traverfe  ait  été  arrêté  , qui  peut  nuire  a fa  - 

qu’ils  ne  l’ont  été  jufqu’à  prefent.  _ 

Ces  derniers  projets  , lorfqu’iis  feront  parue  des  rou  es  - 

tenues  fur  les  fonds  des  départemens  , feront  dans  le  dctie 
examinés  par  i’Affemblée  des  ponts  & chauffées  , & approuves 

b ’Admliftration  centrale.  Leur  nature  particulière  , & 1 .m- 
par  lAdm  ml  tra  l'attention  de  tous  ceux 

* U“ 
peu  plus  d’étendue  que  des  autres  objets  du  meme  geme. 
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I V. 


Exécution  & réception  des  ouvrages  , & compte  a rendre 
de  leur  Jïtuation. 

Les  projets  , après  leur  examen  & ieur  approbation  , feront 
renvoyés  aux  Directoires  de  départemens , & ceux-ci  les  adreffe- 
ront  de  fuite  aux  Directoires  de  diftricts  pour  faire  procéder  aux 
adjudications.  A l’égard  de  ceux  qui  feront  fufeeptibies  d’une 
exécution  immédiate  , ces  adjudications  fe  p afférant  dans  la  forme 
& de  la  manière  preferites  par  les  inftruélions  qui  ont  été  en- 
voyées aux  différens  départemens  en  iypo  , auffttôt  après  leur 
formation  ; les  Ingénieurs  ordinaires  feront  appelés  par  les  Direc- 
toires de  diftricts  pour  affifter  à ces  adjudications  , fi  ces  Direc- 
toires jugent  que  leur  préfence  y foit  néceftaire  ; ce  qui  pourrait 
en  effet  arriver  dans  le  cas  où  il  y aurait  quelques  explications 
à donner  aux  entrepreneurs  , foit  fur  les  devis , foit  fur  les  détails 
eftimatifs  qui  doivent  à l’avenir  leur  être  communiqués,  ainfi  que 
îes  devis.  Deux  expéditions,  tant  de  l’adjudication  que  des  devis  , 
détail  eftimatif  & plans  & defïins  y relatifs , feront  remifes  , l’une 
à l’Adjudicataire  & l’autre  à l’Ingénieur  chargé  de  la  conduite  des 
ouvrages.  Ces  expéditions  auront  été  vifées  & paraphées  par 
le  Directoire  du  diftriéh 

Les  adjudications  étant  paiïées  , &Ies  indemnités  pour  terrains 
à prendre  à des  particuliers  étant  acquittées  , à mefura  qu’on 
occupera  ces  terreins  , ce  qui  fera  à l’avenir  un  préalable  indif- 
penfable,  l’Ingénieur  ordinaire  fe  mettra  en  devoir  de  tracer  l’ou- 
vrage aux  entrepreneurs  ; il  prendra  à cet  effet  le  jour  du  com- 
miffaire  que  le  Directoire  aura  dû  nommer  pour  fuivre  & iur- 
veiller  l’exécution  .des  travaux  , & fous  les  ordres  duquel  il  fera  £ 
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pour  tout  ce  qui  y fera  relatif.  Ce  comiriiffaîre , avant  de  per- 
mettre qu’il  y foit  mis  des  ouvriers , aura  foin  de  faire  prévenir 
tous  les  propriétaires,  quoiqu’ils  aient  déjà  reçu  le  montant  de 
leurs  indemnités. 

L’Ingénieur  ordinaire,  s’il  s’agit  de  l’ouverture  d'une  soute  , 
fera  planter  devant  ! ui  les  piquets  de  hauteur  & d'alignement , & 
vilitera  enfuite  les  ouvrages , même  ceux  de  terraffe  . toutes  les 
fois  qu’il  s’agira  de  délivrer  des  certificats  aux  entrepreneurs  , 
pour  leur  procurer  des,  à-comptes  ; il  aura  foin  de  furveiller 
l’ouvrage  plus  affidument , torfqu’il  fera  queffion  de  iaconftrucr 
tion  de  la  chauffée. 

S’il  s’agit  d’un  ouvrage  d’art  & dont  les  fondations  préfentent 
quelques  difficultés  , l’Ingénieur  ordinaire  , fur  l’avis  de  l'Ingé- 
nieur on  chef,  recevra  du  Direftoire  du  département  , par  la 
voie  de  celui  du  diftriél,  l’ordre  de  s’établir  fur  les  lieux  pour 
tout  le  temps  néceffaire  ; & ce  Diredoire  prendra  en  même  temps 
les  mefures  convenables  pour  que  les  autres  travaux  de  1 anon- 
dilfement  particulier  de  cet  Ingénieur  n en  fouffient  point  ; à 
cet  effet,  il  s’adreffera  à f Adminiftration  centrale  poui  lui  deman- 
der de  détacher  de  l’école  un  élève  capable  de  remplacer  i’ingc- 
Bieur  pendant  le  temps  néceffaire. 

S’il  furvient  des  difficultés  quelconques  pendant  le  coins  de 
f ouvrage  , l’Ingénieur  ordinaire  les  conftatera  par  un  rapport  qu’il 
remettra  au  commiffaire  qui  fera  chargé  de  la  furveillance  , & 
celui-ci  en  rendra  compte  au  Direéloire  du  diffriét  , qui  en 
. référera , s’il  y a,  lieu  , à celui  du  département  ; ce  dernier  con- 
fuitera  l’Ingénieur  en  chef  ou  Infpeéleur  d’arrondiffemént , ff 
l’objet  par  fa  nature  femble  l’exiger.  Dans  le  cas  où  il  ferait 
queftion  de  quelques  changerons  aux  claufes  du  devis  ou  du 
détail  effimatif,  foit  en  augmentation  ou  en  diminution,  cette 
eonfulîatioii  fera  abioiument  neceffâire.  Au  lui  plus , le  devoir  t-.e 


l'Ingénieur  ordinaire  fe  bornera  dans  ce  cas  a rendre  compte  par 
écrit , & à ne  permettre  dans  i’exécution  aucun  changement  au 
devis  ni  au  détail , fans  y être  egalement  autorife  par  écrit , & 
par  le  Directoire  du  diftriét , fous  les  ordres  immédiats  duquel 
il  eft , pour  tout  ce  qui  concerne  i’exécution  des  ouvrages, 
& qui  devra  en  conféquence  lui  tranfmettre  les  auiorifations 
qu’il  aura  reçues  lui-même  du  Directoire  du  departement. 

Quant  au  nombre  de  tournées  que  les  Ingénieurs  oïdinaires 
devront  faire  chaque  année  fur  leurs  ouvrages , on  ne  pourra  que 
s’en  rapporter  à leur  zèle  , & d ailleurs  a ce  que  croiront  devoir 
exiger  d’eux  les  Directoires  de  diftriéts.  Ces  tournées  devront 
feulement  être  allez  multipliées  , pour  qu  indépendamment  de 
la  furveiilance  des  ouvrages  en  conftruétion  , ils  puifient  auÜi 
s’affurer  delà  bonne  & entière  execution  des  adjudications  dem 
tretien.  Ce  fera  dans  le  cours  de  ces  memes  tournées  , que  ces 
Ingénieurs  feront  des  rapports  de  police  fur  toutes  les  contravem 
tions  qui  pourraient  nuire  «à  la  voie  publique,  telles  qu  antici- 
pations ou  encombremens  , & fur  tous  autres  objets  qui  interefîe- 
ront  lefervice.  Ces  rapports,  à leur  retour , feront  remis  ou  adrelfes 
par  eux  aux  Direftoires  des  diftrias  , pour  y avoir  tel  égard 
que  de  raifon. 

Quant  aux  Ingénieurs  ou  Infpecteurs  d’arrondiffement , ils 
feront  obligés  de  faire  par  an  deux  tournées  fur  les  principales 
routes  des  départemens  qui  compoferont  leurs  arrondifîemens  : 
une  de  ces  deux  tournées  aura  lieu  en  automne , & en  même 
temps  que  celle  de  IFnfpe&eur  générai,  lis  feront  tenus  de  pré- 
venir les  D'ireéloires  , tant  de  départemens  que  de  diftri&s,  du 
moment  où  iis  commenceront  ces  tournées  , pour  qu’ils  paillent, 
s’ils  le  jugent  à propos  , nommer  des  commiffaires  pour  les  faire, 
en  tout  ou  en  partie,  avec  iefdits  Ingénieurs  ou  Infpe&eurs.  A la 
fin  de  chacune  de  ces  tournées  , dans  iefqu elles  les  Ingénieurs  en 


chef  lnfpeaeursa'arrendiffement,  ou  InfpeoW  généraux  feront 
/ r jes  Ingénieurs  ordinaires  , ils  foumettiont  au 
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dans  celle  de  l'automne  que  fe  feront , autant  que  la  fituation  d es 
eaux  le  permettra,  les  fondes  autour  des  piles  & culées  des  ponts 
& autres  ouvrages  fondés  fous  les  eaux  ; & a quelque  époque  que 
fe  faffent  ces  fondes , il  en  fera  dreffé  des  proces-verbaux  doubles, 
dont  l’un  fera  dépofé  au  Direfloire  du  d.ftria,  & 1 aun  e a ce  m 
du  département  : c’eft  un  objet  de  la  plus  haute  importance  , & 
auquel  par  conféquent  les  Direfloires  ne  peuvent  tenir  la  mam 

tr0  hrdépendamment  des  deux  tournées  qui  viennent  d’être  pref- 
crites  , les  Ingénieurs  en  chef  ou  Infpeéleurs  d’arrondiffement 
pourront  être  dans  le  cas  d’en  faire  encore  d’autres,  quand  ils 
en  feront  requis  par  les  Dlreftoires  de  départemens  , a raifon  de 
quelques  cas  particuliers,  lis  pourront  auffi  , lorfqu  ils  lecronont 
néceflàîre  , fe  charger  de  diriger  eux-mêmes  l’exécution  de  cer-, 
laines  parties  d’ouvrages , comme,  par  exemple,  des  fondations, 
fi  elles  préfentoient  des  obftacles  qui  demandaient  le  fecours^  e 
leur  expérience  ; mais  cependant  cela  ne  pourra  avoir  lieu  qu  en 
vertu  d’une  décifion  de  l’ Adminiftration  centrale,  qui  aura  pris 
auparavant  l’avis  des  différens  départemens  de  l’arrondiffement , 
pour  bien  s'affiner  que  cette  occupation  particulière  ne  pourra 

nuire  au  fervice  général. 

La  réfidence  des  Ingénieurs  ordinaires  fera  déterminée  par  le» 
Direfloires  des  départemens  , & celle  des  Ingénieurs  en  chef  ou 
Infpeéleurs  d’arrondiffemens  par  l’Admmiflration  centrale:  les 
uns  & les  autres  ne  pourront  s’abfenter  qu’avec  l’agrément  du 
Direéloire  du  département  , & ils  auront  befoin  de  plus  de  h 
permiffion  de  l’Adminiftration  centrale  , pour  venir  dans  la  capi- 
tale du  royaume»  Les  Ingénieurs  ordinaires  ne  pourront  jamais 
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s’abfenfer  fans  en  avoir  prévenu  auparavant  l’Ingénieur  où  Ffnf- 
peéteur  de  l’arrondilîement. 

Les  Infpeéteurs  généraux  eux-mêmes  pourront  être  dans  îe 
cas  de  faire  des  tournées  extraordinaires  fur  la  demande  des  dé- 
partement, eu  même  toutes  les  fois  quei’Adminiflration  ie  jugera 
néceffaire  , & ce  fera  elle  qui  leur  en  donnera  l’ordre.  Hors  ces 
cas  particuliers  , leurs  tournées  auront  lieu  dans  les  fix  derniers 
mois  de  l’année  , attendu  que  c’efl  le  moment  où  ils  peuvent 
juger  de  l’exécution  des  travaux  & du  degré  de  leur  avancement. 

Les  certificats  d’à-compte  feront  délivrés  aux  entrepreneurs 
par  les  Ingénieurs  ordinaires  , à mefùre  de  l’avancement  des  ou- 
vrages , qui  aura  été  reconnu  par  eux-mêmes  , ainfi  qu’il  a déjà 
été  dit  ci-deffus  ; & ces  entrepreneurs  , après  les  avoir  fait  vifer 
par  i’Ingénietir  en  chef  , s’adrefferont  aux  Direéloires  des  diflriéls 
pour  obtenir  des  ordres  de  payement.  Les  doubles  des  certificats 
feront  envoyés  par  l’Ingénieur  ordinaire  à l’Ingénieur  d’arrondilfe- 
ment  , & les  doubles  des  ordres  de  payement  le  feront  égale- 
ment au  Direétoire  du  département  par  celui  de  chaque  Dillriél. 
Il  en  fera  ufé  de  même  quant  aux  certificats  de  réception  & de 
parfait  payement,  fi  ce  n’efl  à l’égard  des  ouvrages  d’une  certaine 
importance  , pour  ïefquels  l’Ingénieur  ou  l’Infpeéleur  d’arrondif- 
fement  croira  devoir  les  donner  lui-même  ; il  fe  tranfportcra 
à cet  effet  fur  les  lieux  avec  l’Ingénieur  ordinaire  ; ie  coin- 
miliaire  cîu  dillriél,  qui  aura  fuivi  les  travaux,  fera  tenu  de  sy 
trouver  auffi  , & lignera  également  le  proccs-verbai  de  récep- 
tion , ce  qui  aura  lieu  pour  les  ouvrages  de  toute  efpèce.  Un 
double  de  ce  procès-verbal  fera  remis  au  Direéloire  du  dillriél , 
de  un  autre  à celui  du  département. 

L’Ingénieur  ordinaire  fera  tenu  de  plus  d’adreffer  tous  les 
trois  mois  , tant  au  Direétoire  de  çhaque  dillriél  , qu’à  l’Ingé- 
nieur d’arronçiiffement  , un  état  fommaire  de  la  fituation  des 
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«uvrages  «font  il  aura  la, conduite  , 8c  l'Ingénieur  d arrondiifemênt 
en  enverra  cnfuite  une  copie  vifée  de  iui  au  Directoire  de  chaque 
département. 

Outre  ces  états  particuliers  , ies  Ingénieurs  ordinaires  , vers 
le  i.er  décembre  de  chaque  année,  & à i’époque  où  ies  travaux 
font  entièrement  interrompus  , drefferont  des  états  généraux  de 
la  fituation  des  ouvrages  exécutés  pendant  Tannée.  On  n’entrera 
ici  dans  aucuns  détails  fur  ia  forme  dans  laquelle  devront  être 
rédigés  ces  états  , dont  il  fera  adrelfé  des  modèles  aux  Directoires 
des  différens  départemens  ; ces  modèles  feront  accompagnés  d’ob- 
fervations  , qui  indiqueront  complettement  la  manière  dont  ils 
devront  être  remplis.  Ces  mêmes  états  , préalablement  acceptés 
par  les  entrepreneurs , feront  d’abord  envoyés  par  l’Ingénieur 
ordinaire  à chaque  Directoire  de  diftrict,  qui  les  vifera  & ies  lui 
fera  repaffer  , pour  qu’il  les  adreffe  enfuite  à l’Ingénieur  d’arron- 
dilferaent.  Cet  Ingénieur  , après  avoir  ralfembié  près  de  lui  les 
Ingénieurs  ordinaires,  & en  avoir  pris  les  éclaire  ilfem  en  s nécef- 
faires  , réunira  enfuite  tous  ces  états  en  un  feul  , par  chaque 
département , atiquei  il  joindra  fes  obfervations.  Il  adrelîèra  cet 
état  figné  de  lui  au  Directoire  de  ce  département;  ce  Directoire 
y joindra  pareillement  les  obfervations  dont  il  pourra  le  juger 
fufceptible  , & enverra  le  tout  à i’Adminiftration  centrale  dans 
le  courant  du  mois  de  janvier.  Cette  Adminiftration  fera  part  au 
Directoire  du  réfultat  de  l’examen  quelle  aura  Dit  de  cet  état. 
Il  eft  bien  néceffaire  que  l’envoi  dont  il  s’agit  ait  lieu  avant  le 
mois  de  février  , attendu  que  l’état  d’indication  des  ouvrages  de 
la  campagne  fuivante  , dont  il  a déjà  été  queftion  dans  le  com- 
mencement de  ia  préfente  Inflruction , doit  être  adreffe  en  même 
temps , & qu’il  eft  néceffaire  qu’il  foît  examiné  & approuvé  allez 
tôt,  pour  ne  pas  retarder  d’un  feul  inftant  l’ouverture  des  travaux. 
Telle  eft  llnftruétion  que  Sa  Majefté  a jugé  indifpenfable  &, 
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3 n fiant  de  faire  parvenir  aux  Direéloires  de  départemens  pour 
pourvoir  fans  retard  à l’exécution  de  la  loi  , fauf  à ces  Direct 
toires  à tranfmettre  d’ici  à la  fin  de  l’année  leurs  obfervations 
à fiAdminiflratiôn  , fur  ce  que  1 expérience  leur  aura  déjà 
fait  juger  être  fufceptibie  de  changement.  Cette  réunion  de 
lumières  pourra  mettre  en  état  de  rédiger  définitivement  une 
Infiruélion  complette  fur  le  fervice ‘.des  différens  agens  employés 
à la  conduite  des  travaux  publics. 

Le  Roi  doit  annoncer  au  furpîus  à tous  les  différens  Corps 
adminiftratifs  , que  ce  fera  d’eux  que  dépendra  fur-tout  le  fuccès 
qu’il  y a lieu  d’attendre  des  difpoiitions  delà  préfente  Infiruélion; 
c’efl  même  à eux,  & à eux  feuis,  à en  affurer  l’exécution  , en  fe 
concertant  enfemble  fur  le  fervice  des  Ingénieurs  , & leur  faci- 
litant par-là  les  moyens  de  pouvoir  fuffire  à toutes  leurs  fondions. 
La  néceffité  de  ce  concert  entre  les  Corps  adminiflratifs  eft  d’une 
évidence  fi  abfolue , que  Sa  Majeflé  ne  peut  que  fe  repofer  avec 
confiance  fur  ce  que  leur  patriotifme  leur  infpirera  à cet  égard. 

Fait  à Paris,  le  dix-feptième  jour  d’avril  mil  fept  cent  quatre-^ 
^ingt-onze.  Signé  LOUIS.  JLt  plus  bas  t Par  le  Roi,  de  Lessart^ 
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